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NORM! RIB fAlllHIAMINTO PI ALTA f IQUINZA 

Pet lesalto allmeamenlo dei circuili di olio frequenza inserire on condensatore da X) pf 
|re la p/esa di antenna e mavis, applicate i segnali alia prese d. antenna ahraverso 
un condansalore da 25 ol e allenetsi alia seguenfe soccessione di operazionit 


^ ^ ONDE ME DIE 

Oscfllatore. 

I* Generaiore a 525 Khz - Indica iniz.o scale 1570 ml. • Regolare nudeo 1 (iho a canne¬ 
lure segnale. 

7* Generator* a 600 Khz • Regole'e nudeo 0 |ino a centralure segnale 1500 m l 
3* Ripete'e le operazioni I a 2 f no a essi’a comcdenza. 

4* Generato'* a 1620 Khz - Indice fondo scale - Regolere 2 (ino a centralura segnal*. 
5° Rivedere operazioni I*-2*-4® 


Aerao. 

I* Generaiore a 550 Khz - Regolare 4 per la massima uscila. 

2' Generaiore a 1450 Khz - Regoare posnion* nudeo A per la moisme uscite. 

3* Ripelere le operazloni 1* e 2* }ino a esalle laralura. 

4® Genereio»e a 950 Khz - ConlroMere rall-neamenlo a mezzo dal compensator* 4 
Se 6 necesser.o diminuire il compensate re 4 si svilera il nudeo 3 o vicevers* 
se e necessario il conlrario. 


NB - Se 6 r.sultero necessano riioccare il nudeo 3 si tende indispensable ripelere le 
operaztoni indicate in I -2 e 3. 


ONDE COKTE 49 m. 

frecuenza ganerelore 6.2 MHz - Indice scale so 4. Regolae nudeo 6 fmo a centra- 
hira segnele limmegme frequenza piu bassa) e nudeo 8 per la massima utC'la. 

ONDE COITE 25 m. 

Frequenza generaiore 11.8 MHz - Indice scale tu 4. Regolare nudeo S flno a cen- 
heiuro segnale limmagme frequenza piu alia) e nudeo 7 per la massima usciia. 
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FIMI SA. • PHONOLA - AUTORADIO mod. 5559. Caratteriatiche gcnerali, tabclla dellc tensioni ai piedini delle valvole, norme 

per rallincamento c posizione dei compenaatori di taratura. 
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